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Examenul de bacalaureat naţional 2019 
Proba E. d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Simulare 

e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 
e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. d 3p 
3. d 3p 
4. a 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
A. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
Mo — Tac = m-a 2p 
a=0 1p 
rezultat final 74. = 20 N 1p 
b. Pentru: 4p 
Teo — Tag — 4M9 = O 2p 
Tas — 4mM,g =0 1p 
rezultat final u = 0,25 1p 
c. Pentru: 3p 
msg — Tao = Mă 1p 
Tao — Fra T mga 1p 
rezultat final a' = 3,75 m/s? 1p 
d. Pentru: 4p 
Foy = Tic ă v2 3p 
rezultat final F, =17,6 N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
A. Subiectul al III-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
E, = Ep 1p 
kx mv 
= 1 
2 2 Š 
rezultat final v = 5 m/s 1p 
b. Pentru: 4p 
AE, m Ls, 1p 
AE, = Ec n Es 1p 
L; = —um,gd 1p 
rezultat final E o = 0,9 J 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Simulare 
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Cc. Pentru: 


4p 
m Vo =(m+m)-v 3p 
rezultat final v = 2 m/s 1p 
d. Pentru: 4p 
AE, = Lotar 1p 
. 72 
aeaa Ucnauc) v i 
2 
Lotar = —(m,+ m,)gh 1p 
rezultat final h = 0,2 m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Simulare 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. b 3p 
3. b 3p 
4. d 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
Ps = Po 1p 
PS(L- L) = VRT 2p 
rezultat final v,, = 0,3mol 1p 
b. Pentru: 4p 
ps% =V RT 1p 
L 
PS = (Vaer +Av) RT 1p 
PSL 
A EEN 1 
Vaer RT p 
rezultat final Av = 0,2mol 1p 
c. Pentru: 3p 
L 
PS(L-L)=pS5 2p 
rezultat final p = 1,5 -105 N/m? 1p 
d. Pentru: 4p 
L 
pSL _p'S(L-L,) 2p 
2T T' 
rezultat final T'= 900K 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 3p 
Reprezentarea corectă în coordonate V-T 3p 
b. Pentru: 4p 
Q =vC (Ta -T7,) 1p 
n= =9T, 1p 
Los =vRT,In3 1p 
rezultat final L., = 3,3kJ 1p 
c. Pentru: 4p 
Ta =3T 1p 
Qoa = VC, (Ta -Ta)+ VC, (T-T,) 1p 
C, = C, +R 1p 
rezultat final Q paa = -8,67 kJ 1p 
d. Pentru: 4p 
[Qsoa 
1 = 1- 1 p 
Or 
Qormi =Q: + Q3 1p 
Qx» = La 1p 
rezultat final 7 = 23,3% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Simulare 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. b 3p 
3. b 3p 
4. a 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
U, =1,R; ap 
rezultat final R, =180 1p 
b. Pentru: 4p 
E, +E, =I (R3 +r +n)+Uy 3p 
rezultat final R, = 230 1p 
C. Pentru: 4p 
E, =h(R+nđ) 2p 
U, =4-R, 1p 
rezultat final U, =10,8 V 1p 
d. Pentru: 4p 
E, = (B+) 1p 
| T l, = l, 2p 
rezultat final | = 0,18 A 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 3p 
U? 
P, = 
R 2p 
rezultat final R, =10Q 1p 
b. Pentru: 4p 
Uuc =U, 1p 
U, 
hc =1- R 1p 
U, 
Ruc = ME 1p 
hc 
rezultat final Ryc = 200 1p 
C. Pentru: 4p 
P = Fic + Fon 1p 
Pio = Ryc ` hc 1p 
Pon = (Rin ~ Ruc) F 1p 
rezultat final P = 92W 1p 
d. Pentru: 4p 
pr? ext 
d Raa tr Ip 
RR 
aR = + Ron 1p 
B+ Ruc 
Ron = Run — Puc 1p 
rezultat final 7 = 88% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Simulare 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. b 3p 
3. c 3p 
4. a 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
D. Subiectul al ll-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
dati l 
X% X4 f p 
X; =—30 cm; xX = 60 cm 2p 
rezultat final: f = 20 cm 1p 
b. Pentru: 4p 
5 1 
(n-1) —-— 2p 
R, R, 
R; = -R, = R 1p 
rezultat final: R = 20 cm 1p 
c. Pentru: 3p 
X 
b= Y2 _ X2 1p 
Jz å X 
Y2+ħə _ X2 
p 1 
yYızh xX i 
rezultat final: h, = 1 cm 1p 
d. Pentru: 4p 
1 1 1 i 
X2+AX> X-0, f p 
AX =d, + AX, 1p 
rezultat final: |Ax|=10 cm 1p 
sensul deplasării este spre lumânare 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
D. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 3p 
. 4D 
h4 = —— 1 
I7, p 
>. AD 
Bogo 1 
2 = E 
rezultat final: 4» = 600 nm 1p 
b. Pentru: 4p 
AD 
=k —, kez 1 
X= 27 1€ p 
AD 
Xp =k ——, keZ 1 
k = “207 2 € p 
K 4 3 
A 2 Ap 
rezultat final: Xka = 2,4 mm 1p 
Probă scrisă la Fizică 5 Simulare 
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C. Pentru: 4p 
„AD 
ECT 1 
E p 
2/ 24 
AD=D -D 1p 
rezultat final: AD = 1m 1p 
d. Pentru: 4p 
2 h 
Îp == 2 
BA p 
=i se 1p 
2 2 100? 
; 4 
rezultat final: diac 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 6 Simulare 
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Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


